ERRATA 


Marc BATTIER 
ARTINFO/MUSINFO #27 


Page 32, figure 7 : à l'adresse DAC 80 
. correspond le dispositif FILTRE2 


Page 33, figure 9 : il manque un point en A13. 


Page 33, figure 8 : 


Figure 8 
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